Deutscher Bundestag 
12. Wahlperiode 


Drucksache 12/8189 


29. 06. 94 


Beschlußempfehlung 

des Petitionsausschusses (2. Ausschuß) 


— Sammelübersicht 160 zu Petitionen — 


Der Bundestag wolle beschließen, 

die in der nachfolgenden Sammelübersicht enthaltenen Beschluß- 
empfehlungen des Petitionsausschusses zu Petitionen anzuneh- 
men. 


Bonn, den 29. Juni 1994 


Der Petitionsausschuß 

Dr. Gero Pfennig 

Vorsitzender 



Drucksache 12/8189 Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 


Sa mmel Übersicht 160 


über die vom Petitionsausschuß behandelten Petitionen 


— Beschlüsse vom 29. Juni 1994 (Protokoll Nr. 12/78) — 


Beschlußemplehlung 1 

Die Petitionsverfahren abzuschließen 

— weil den Anliegen entsprochen werden konnte — 


Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

Zuständige 

oberste 

Bundes- 

behörde 

1 

Pet 3-12-11-8256- 
060302 

17389 Anklam 

Hinterbliebenenrenten 

BMA(S) 

2 

Pet 3-12-11-8256- 

060309 

12685 Berlin 

Hinterbliebenenrenten 

BMA(S) 

3 

Pet 3-12-11-8256- 
060320 

13086 Berhn 

Hinterbliebenenrenten 

BMA(S) 

4 

Pet 3-12-11-8255- 
060327 

06567 Bad Franken- 
hausen 

Altersrenten 

BMA(S) 

5 

Pet 3-12-11-8255- 

060377 

99086 Erfurt 

Altersrenten 

BMA(S) 

6 

Pet 3-12-11-8260- 

060379 

16928 Pritzwalk 

Knappschaftsversicherung 

BMA(S) 

7 

Pet 3-12-11-8255- 
060393 

39118 Magdeburg 

Altersrenten 

BMA(S) 

8 

Pet 3-12-11-828- 

060397 

99089 Erfurt 

Gesetzliche Unfallversicherimg 

BMA(S) 

9 

Pet 5-12-31-2130- 

060512 

38448 Wolfsburg 

Ausbildimgsfördenmg nach dem BAföG 

BMBW 

10 

Pet 5-12-14-50060- 

060522 

86450 Altenmünster 

Zurückstellung vom Wehrdienst 

BMVg 

11 

Pet 5-12-14-50060- 

060545 

10435 Berlin 

Zurückstellung vom Wehrdienst 

BMVg 

12 

Pet 3-12-11-825- 

061220 

98708 Gehren 

Gesetzliche Rentenversicherung 

BMA(S) 


2 








Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 


Drucksache 12/8189 


noch Beschlußempfehlung 1 


Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

Zuständige 

oberste 

Bundes- 

behörde 

13 

Pet 3-12-11-8260- 
061221 

08248 Klingenthal 

Knappschaftsversichenmg 

BMA(S) 

14 

Pet 3-12-11-8280- 

061248 

33611 Bielefeld 

Berufskrankheiten 

BMA(S) 

15 

Pet 3-12-11-8255- 
061342 

18249 Lübzin 

Altersrenten 

BMA(S) 

16 

Pet 3-12-11-8254- 

061395 

39104 Magdeburg 

Berufs- imd Erwerbsunfähigkeitsrenten 

BMA(S) 

17 

Pet 2-12-13-90210- 
061933 

55452 Laubenheim 

Telefondienst der TELEKOM 

BMPT 

18 

Pet 5-12-14-50060- 

062105 

76870 Kandel 

Zurückstellimg vom Wehrdienst 

BMVg 

19 

Pet 5-12-14-51- 
062107 

95445 Bayreuth 

Rechtsstellxmg der Soldaten 

BMVg 

20 

Pet 5-12-14-2023- 
062109 

37124 Rosdorf 

Abordmmg \md Versetzung 
von Arbeitnehmern des Bimdes 

BMVg 

21 

Pet 3-12-17-162- 

062115 

59590 Geseke 

Heranziehimg zum Zivildienst 

BMFJ 

22 

Pet 5-12-14-50060- 
062222 

08539 Schönberg 

Zurückstellimg vom Wehrdienst 

BMVg 

23 

Pet 5-12-14-50060- 
062245 

81739 München 

Zurückstellung vom Wehrdienst 

BMVg 

24 

Pet 5-12-14-51- 

062258 

03042 Cottbus 

Rechtsstellung der Soldaten 

BMVg 

25 

Pet 5-12-14-2321- 

062267 

14471 Potsdcim 

Wohnimgsfürsorge des Bundes 

BMVg 

26 

Pet 5-12-14-50060- 

062279 

08340 Schwarzen- 
berg 

Zurückstellung vom Wehrdienst 

BMVg 

27 

Pet 5-12-14-50060- 
062303 

78112 St. Georgen 

Zurückstellung vom Wehrdienst 

BMVg 

28 

Pet 5-12-14-50060- 

062305 

68165 Mannheim 

Zurückstellung vom Wehrdienst ^ 

BMVg 

29 

Pet 5-12-14-5003- 
062329 

10435 Berlin 

Musterung 

BMVg 

30 

Pet 5-12-14-50060- 
062345 

37154 Northeim 

Zurückstellimg vom Wehrdienst 

BMVg 

31 

Pet 5-12-14-50080- 

064242 

13509 Berlin 

Einberufung zu Wehrübungen 

BMVg 


3 
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Deutscher Bundestag — 12. Wahlperiode 


Beschlußempfehlung 2 

Die Petitionsverfahren abzuschließen 

— weil den Anliegen nicht entsprochen werden konnte — 


1 

Lfd. 
Nr. i 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

Zuständige 

oberste 

Bundes- 

behörde 

32 

Pet 2-12-13-9023- 
060266 

30827 Garbsen 

Femmeldegebüren 

BMPT 

33 i 

Pet 2-12-08-610- 
060285 

38440 Wolfsburg 

Steuerrecht 

BMF 

34; 

Pet 4-12-09-711- 
060298 

41836 Hückelhoven 

Gaststättenrecht 

BMWi 

35 

Pet 3-12-11-8255- 
060339 

10319 Berlin 

Altersrenten 

BMA(S) 

36 

Pet 4-12-16-8132- 
060428 

46342 Velen- 
Ramsdorf 

Förderung der beruflichen Bildimg 

BMA(A) 

37 

Pet 1-12-06-266- 

061077 

75323 Bad Wüdbad 

Asylverfahren 

BMI 

38 

Pet 4-12-07-45- 
061578 

42549 Velbert 

Strafrecht 

BMJ 

39 

Pet 4-12-07-4512- 

061617 

24918 Flensburg 

Straftaten gegen die sexuelle Selbstbestim- 
mimg 

BMJ 

40 

Pet 4-12-07-45- 

061641 

99994 Schlotheim 

Strafrecht 

BMJ 

41 

Pet 4-12-07-300- 

061719 

46284 Dorsten 

Gerichtsverfassung 

BMJ 

42 

Pet 2-12-13-9023- 

061804 

44867 Bochum 

Femmeldegebühren 

BMPT 

43 

Pet 2-12-13-2010- 

061809 

45307 Essen 

Rechtsstellimg der Beamten 

BMPT 

44 

Pet 5-12-14-50060- 
062110 

48282 Emsdetten 

Zurückstellimg vom Wehrdienst 

BMVg 

45 

Pet 5-12-14-50061- 

062179 

45899 Gelsenkirchen 

Unabkömmlichstellung für den Wehrdienst 

BMVg 

46 

Pet 5-12-14-50060- 
062330 

15738 Zeuthen 

Zurücks tellimg vom Wehrdienst 

BMVg 

47 

Pet 2-12-08-6110- 
063028 

51143 Köln 

Einkommensteuer 

BMF 

48 

Pet 2-12-08-6130- 

063110 

36329 Romrod 

Mineralölsteuer 

BMF 


4 
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noch Beschlußempfehlung 2 


Lfd. 

Nr. 

Aktenzeichen der 
Eingabe 

Wohnsitz des Einsenders 

Inhalt der Eingabe 

Zuständige 

oberste 

Bundes- 

behörde 

49 

Pet 1-12-06-10001- 
063320 

36329 Romrod 

Verfassungsreform 

BMI 

50 

Pet 1-12-06-266- 

063434 

60327 Frankfurt 
am Main 

Asylverfahren 

BMI 

51 

Pet 1-12-06-10001- 
063437 

07548 Gera 

V erf assungsreform 

BMI 

52 

Pet 1-12-06-266- 
063594 

72108 Rottenburg 

Asylverfahren 

BMI 

53 

Pet 1-12-06-111- 
064533 

04315 Leipzig 

Wahlrecht 

BMI 

54 

Pet 1-12-06-266- 

064898 

72379 Hechingen 

Asylverfahren 

BMI 


5 











Druck: Bonner Universitäts-Buchdruckerei, 53113 Bonn 

Vertrieb: Bundesanzeiger Verlagsgesellschaft mbH, Postfach 13 20, 53003 Bonn, Telefon: 02 28/3 82 08 40, Telefax: 02 28/3 82 08 44 

ISSN 0722-8333 



